VERTEX Mod. 145 e 2145 


TABELLA DELLE TENSIONI APPLICATE 


Valvola 

Vg 1 

Vg 2 

Vg 3-5 

Vg 4 

V A 

V K 

6A8G 

— 5 

150 

70 


250 


6K7G 

— 

60 

— 

— 

245 

— 

6Q7G 

— 

— 

— 


75 

1,5 

6V6G 

— 

245 


— 

230 

12 

EM4 

— 

— 


— 

240 

1,8* 

5 Y3G 

— 

— 


— 

320 



* A1 e A2 = 25 V; Media frequenza: 467 KHz; Altoparlante: 12^0 
ohm campo 










